EUFEMIA Z NOWICKICH 


SLONIOWSKA 


przeżywszy lat 42 po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzona sw. Sakramentami, zmarła 
dnia 22 Sierpnia 1890 roku. 


W smutku pozostałe dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Pobozna Publiczność na wyprowadzenie zwłok 
w Niedzielę dnia 24 Sierpnia o godz. 5-tej popołudniu z domu przy ulicy Koletek l. 12, 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem bedzie w Poniedziałek dnia 25 Sierpnia w kościele 00. Reformatów, o godzinie 10 rano. 


